Siostra Helena Garapichowa 


nowicyuszka w Sacrć Coeur, 


po długiej a ciężkiej chorobie, zasnęła w Panu w Riedenburgu 
dnia 13 maja 1899 r., zaopatrzona Sw. Sakramentami. 


Resten 
Valle = 
NITO || ena 


W smutku pograzona matka, brat i rodzina prosza o modlitwy. 


